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RESUMEN 


En este trabajo se describe una especie nuev 
del intestino de Astyanax fasciatus aeneus Günther de la 
co; se le 
Saccocoelioides 
Travassos, 


en el Estado de Veracruz, Méx 
género, especialmente con 


validez a Saccocoelioides szidati 


del género Saccocoelioides parásita 
“Laguna de Catemaco” 
compara con las especies descritas del 
octavus Szidat, 1970 y se confirma la 
Freitas y Kohn, 1969. 


ABSTRACT 


Herein is the descri 
gut of As 


anax fasciatus aeneus from 


Travassos, Freitas and Kohn, 


tion of a new species of genus Saccocoelioides pa 
“Laguna de Catemaco” 
cruz, Mexico; a comparative study is done between the know speci 
specially with Saccocoelioides octavus Szidat, 
1969 is confirmed. 


ite in the 
te of Vera- 
s of the genus 
1970. Validity of Saccocoelioides szidati 


in the 


INTRODUCCIÓN 


Con este trabajo se continúa la serie de 
estudios sobre la parasitología de los pe- 
ces de agua dulce de México que se ha 
venido haciendo, con el propósito de 
conocer la fauna helmintológica de és- 
tos, así como para determinar la impor- 
tancia que como hospederos intermedia- 
rios juegan en la ecología de las comu- 
nidades acuáticas naturales, lo que per- 
mitirá, en un futuro, desarrollar nuevos 
métodos de cultivo de las especies de 
importancia comercial, con tendencia a 
reducir o eliminar las parasitosis. 

En esta ocasión el material procede de 
la laguna de Catemaco situada en la 
región de los Tuxtlas, al sur del Estado 
de Veracruz. 


* Laboratorio de Helmintología, 


Instituto de Biología, 


La descripción está basada en dos ejem- 
plares maduros, colectados en el intes- 
tino de un solo pez, de un total de 5 
revisados, de la especie Astyanax fascia- 
tus aeneus. Dichos ejemplares fueron 
aplanados ligeramente y ados en 
Bouin; se tiñeron con la tricrómica de 
Gomori y los dibujos fueron hechos con 
la ayuda de la cámara clara; las medi- 
das están dadas todas en milímetros. 


Saccococlioides chauhani sp. nov. 
(Figs. 1-3) 


Se trata de parásitos relativamente 
pequeños, de forma ovoide, alargados en 
sentido longitudinal, de 0.536 a 0.966 
de largo por 0.289 a 0.418 de anchura 


UNAM. 
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máxima, la cutícula es gruesa con espi- 
nas siendo más abundantes en la región 
anterior que en la posterior. 

La ventosa oral es subterminal muscu- 
losa, de contorno casi circular, de mayor 
diámetro que el acetábulo, mide de 
0.108 a 0.112 de diámetro; el acetábulo, 
situado sobre la línea media ventral del 
cuerpo, es preecuatorial, musculoso y de 
menor diámetro que la ventosa oral, 
mide de 0.101 a 0.105 de largo por 0.086 
a 0.108 de ancho. La relación entre las 
dos ventosas es de 1:0.93 X 1:0.96. (Fig. 


1). 


ww go 


Fig. 1. Dibujo de una preparación total de 
Saccocoelioides chauhani sp. nov. Vista ventral. 
Tipo. 


La boca, de contorno circular, se abre 
en el centro de la ventosa oral, mide de 
0.056 a 0.067 de diámetro; se continúa 
con una pequeña prefaringe que mide 
0.018 a 0.026 de largo por 0.022 de an- 
cho. La faringe musculosa, de diámetro 
longitudinal mayor que el transversal, 
mide de 0.048 a 0.060 de largo por 0.045 
a 0.052 de ancho, se continúa con un 
gran esófago ligeramente musculoso, la 
bifurcación cecal tiene lugar a nivel del 


borde posterior del acetábulo y a una 
distancia del extremo anterior que varía 
de 0.281 a 0.405; los ciegos son cortos 
y musculosos, midiendo el deręcho de 
0.127 a 0.150 de largo por 0.052 a 0.067 
de ancho y el izquierdo de 0.112 a 
0.217 de largo por 0.052 a 0.082 de an- 
cho; en ningún caso sobrepasan el borde 
anterior del testículo. 

El aparato reproductor masculino está 
representado por un solo testículo ovoi- 
de, situado en la región posterior del 
cuerpo; mide de 0.112 a 0.120 de largo 
por 0.075 a 0.180 de ancho, de su por- 
ción central parte el espermaducto del- 
gado que asciende y desemboca en la 
vesícula seminal externa, que es más o 
menos esférica y mide 0.048 de largo 
por 0.033 a 0.037 de ancho, desembo- 
ca por un corto conducto a la vesícula 
seminal interna que se encuentra den- 
tro y en la base del saco hermafrodita, 
éste mide de 0.112 a 0.128 de largo por 
0.075 a 0.082 de ancho, contiene además 
a la pars prostatica, que es ligeramente 
más pequeña que la vesícula seminal 
interna, así como a las células prostáti- 
cas y al metratermo; tanto la pars pros- 
tática como el metratermo desembocan 
independientemente en el atrio genital, 
y éste a su vez en el poro genital, que se 
encuentra sobre la línea media ventral 
del cuerpo, ligeramente a la izquierda 
e inmediatamente preacetabular; dista 
del extremo anterior de 0.206 a 0.251. 
(Fig. 2). 

El aparato reproductor femenino está 
representado por un solo ovario, situado 
en la zona postacetabular, pretesticular 
y ligeramente a la izquierda de la línea 
media del cuerpo; es ovoide y poco lo- 
bulado; mide de 0.045 a 0.082 de largo 
por 0.052 a 0.075 de ancho; de su borde 
posterior nace el oviducto delgado que 
a poco de iniciarse presenta un ensan- 
chamiento lleno de esparmatozoides que 
va a desembocar en el ootipo, al que Ile- 
ga también el viteloducto en su porción 
anterior; de su lado posterior nace el 
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conducto de Laurer, que corre hacia 
abajo y dorsalmente al ovario para des- 
embocar cerca del borde posterior de 
éste en la pared dorsal del cuerpo; el 
ootipo se continúa con el útero, cuya 
rama descendente inicia su recorrido 
dorsalmente al ovario; el ootipo se en- 
cuentra rodeado por la glándula de 
Mehlis; el útero es sinuoso y termina en 
un metratermo que se introduce en el 
saco hermafrodita, el cual va a desem- 
bocar en el atrio genital, 


vo 
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Fig. 2. Dibuo del complejo reproductor mascu- 
lino de Saccocoelioides chauhani sp. nov. Tipo. 


Los huevos, relativamente grandes y 
poco numerosos, son ovoides, opercu- 
lados, de cáscara amarillenta y delgada, 
miden de 0.101 a 0.105 de largo por 
0.056 a 0.063 de ancho; en ninguno de 
los huevos se observó el miracidio. (Fig. 
3). 

La vesícula excretora en forma de 
“Y” se bifurca cerca del borde posterior 
del testículo, el poro excretor es terminal 
y medio en el extremo posterior del 
cuerpo: 


Fig. 3. Dibujo del complejo reproductor feme- 
nino de Saccocoelioides chauhani sp. nov. Tipo. 


Hospedador: Astyanax fasciatus aeneus 
Günther. 


Habitat: Intestino. 


Localidad: Laguna de Catemaco, Vera- 
cruz, México. 


Ejemplares: Tipo depositado en la Co- 
lección Helmintológica del Instituto 
de Biología de la UNAM, con el N? 
227-4. 


Paratipo: Con el N? 227-5 de la misma 
colección. 


El nombre de esta espcie está dedicado 
con todo respeto al Dr. B, S. Chauhan, 
destacado helmintólogo hindú, en honor 
a su 60° aniversario y como un pequeño 
homenaje de sus colegas mexicanos a su 
notable labor dentro del campo de la 
Helmintología. 
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DISCUSIÓN 


Los miembros de la familia Haplopo- 
ridae son principalmente parásitos de 
peces marinos, aunque entre los géneros 
Megacoelium Szidat, 1954, Paralecitho- 
bothrys Freitas, 1947 y Saccocoelioides 
tengan representantes en peces de aguas 
dulces. El género Saccocoelioides fue 
creado por Szidat en 1954 para incluir 
una serie de especies parásitas de peces 
de agua dulce, que diferían de las del 
género Saccocoelium Looss, 1902, prin- 
cipalmente en el gran desarrollo de las 
glándulas vitelógenas, que en aquél están 
formadas por numerosos folículos dis- 
tribuídos en la mayoría en los campos 
laterales a los lados del acetábulo, y en 
Saccocoelium éstas consisten en un par 
de lóbulos compactos, de forma irregu- 
lar y dispuestos simétricamente a nivel 
de las terminaciones cecales. Szidat 
(1954) encontró siete especies pertene- 
cientes al género Saccocoelioides, pero 
nombró sólo a cuatro de ellas, numeran- 
do las tres restantes: la especie Sacco- 
coelioides sp. (5) parásita probable- 
mente del intestino de Loricaria anus 
del Río Paraná, es inmadura y supone 
que es una especie diferente; la especie 
Saccocoelioides sp. (6) que parasita a 
Schizodon fasciatus, también del Río 
Paraná, la describe brevemente, pero 
tampoco le da nombre por ser un solo 
ejemplar en no muy buenas condiciones 
de extensión; y la especie Saccocoelioi- 
des sp. (7) parásita del intestino de 
Pyrrhulina brevis estaba representada 
por un solo ejemplar, que desgraciada- 
mente se perdió. 

Actualmente el género Saccocoelioides 
Szidat, 1954, reúne a nueve especies, to- 
das ellas americanas. Yamaguti (1971) 
reconoce solamente a cinco de ellas: 
Saccocoelioides nanii Szidat, 1954, que 
es la especie tipo, parásita de Prochilo- 
dus lineatus del Río Paraná; Saccocoe- 
lioides elongatus Szidat, 1954, parásita 


de Prochilodus platensis del Río de la 
Plata; Saccocoelioides magniovatus Szi- 
dat, 1954, parásita de Leporinus obtusi- 
dens del Rio Luján; Saccocoelioides 
magnus Szidat, 1954, parásita de Curi- 
mata platana del Río Paraná y Saccocoe- 
lioides sogandaresi Lumsden, 1963, pará- 
sita de Mollienesia latipinna de la Bahia 
de Galveston, en EUA. 

En 1969, Travassos, Freitas y Kohn 
nombran a la especie de Szidat, en su 
trabajo original señaló como Saccocoe- 
lioides sp. (6), como Saccocoelioides 
szidati parásita de Schizodon fasciatus 
del Río Paraná. En 1970, Overstreet, 
pasa tentativamente a Saccocoelium 
beauforti Hünter y Thomas, 1961, al 
género Saccocoelioides Szidat, 1954, y la 
nombra Saccocoelioides beauforti (Hün- 
ter y Thomas, 1961) Overstreet, 1971, y 
recientemente Szidat (1970) describe 
una nueva especie, Saccocoelioides oc- 
tavus parásita del intestino de Astyanax 
fasciatus de la Laguna de Cascomus en 
la Provincia de Buenos Aires. 

Saccocoelioides chauhani difiere de 
todas ellas en la forma y disposición de 
los órganos internos, en el hospedero y 
en la distribución geográfica, sin embar- 
go, Saccocoelioides chauhani es más se- 
mejante a Saccocoelioides octavus Szidat, 
1970, que a ninguna otra, porque en 
ambas la ventosa oral es mayor que el 
acetábulo y ambas parasitan a la 
misma especie de peces; sin embargo, 
difieren en otros caracteres, como son: 
disposición y número de los folículos 
vitelinos; la bifurcación cecal tiene lugar 
antes del acetábulo en la especie de 
Szidat y en ésta es el nivel del borde 
posterior; difieren también en la forma 
y disposición de la bolsa hermafrodita y 
por la ausencia de espinas dentro de 
conducto del metratermo; el tamaño de 
los huevos es mayor en Saccocoelioides 
octavus (0.111 a 0.115); y el espacio 
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postesticular es más amplio que en Sa- 
ecocoelioides chauhani. 

Se asemeja también a Saccococlioides 
beauforti (Hiinter y Thomas, 1961) 
Overstreet, 1971, principalmente en la 
forma y disposición de los folículos vi- 
telinos, en la estructura de la bolsa her- 
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